بنام خداونده بخشنده و مهربان 
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مفتخریم از شما دعوت کنیم تا بخشی از رزومه شرکت مهندسی مشاور " ایده پردازان آینده" را مشاهده فرمایید. 


شرکت " ایده پردازان آینده" در سال ۱۳۹۲ تاسیس گردیده که با یک دهه فعالیت مستمر و پویا .هم اکنون زمره شر کتهای بر تر خدمات مهندسی 
تاسیسات الکتریکی کشور شناخته می شود . ساختار مدیربتی این مجموعه همواره در تلاش بوده است که بصورت بویا و نظامند . در توسعه و 
تعالی زبرساخت سیستم های جربان ضعیف و فشار ضعیف تاسیسات الکتر یکی کشور ابفای نقش نماید و با اتکا به دانش و تجربه نیروی انسانی 


خود در راستای تحقق اهدافی چون توسعه و فناوری های نوین در زمینه سیستم های هوشمند سازی ساختمان گام بردارد . 


"و پروژه برج مسکونی تندیس زنبق-زعفرانیه 
کارفرما: آقای مهندس گلوی 

1 مساحت: ۵ مترمربع 

8 تعداد طبقات: ۲۴ طبقه 

متراژ مسکونی:۲۸.۰۰۰ مترمربع 

متراژ مشاعات:۲۲.۰۰۰ متر مربع 

سیستم هوشمند: اشنایدر 


عنوان: 


ویژگی ها: 
فول هوشمند.دارای سالن اجتماعات . پارتی روم . کلاب .مهد کودک . سالن اسکواش . سینما . 


۰ مترمربع روف گاردن . نورپردازبهای خاص و ... 


پروژه برج اداری و تجاری بانک آینده - اتوبان مدرس 
کارفرما: آقای مهندس انصاری 

مساحت: ۶۱.۰۰۰ مترمربع 

تعداد طبقات: ۳۶ طبقه 


سیستم هوشمند: اشنابدر 
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و عنوان: 

NN 4 9 وت‎ 

۳ عضو گروه طراحی بخش سیستم هوشمند روشنایی » پرده و... 
کے ویژگی ها: 


فول هوشمند در بخش های روشنایی . کنترل تردد» پرده ها و... 


پروژه برج اداری و تجاری بیمه رازی - ونک 
کارفرما: آقای مهندس انصاری 

مساحت: ۴۰.۰۰۰ مترمربع 

تعداد طبقات: ۳۲ طبقه 


سیستم هوشمند: اشنایدر 


عنوان: 
عضو گروه طراحی بخش سیستم هوشمند روشنایی . پرده و... 
ویژگی ها: 


فول هوشمند در بخش های روشنایی . کنترل تردد . پرده ها و... 


پروژه برج مسکونی ویوافونیکس- سعادت آباد 
کارفرما:آقای مهندس کمالیان 

مساحت: ٩.۰۰۰‏ مترمربع 

تعداد طبقات: ۱۴ طبقه 

متراژ مسکونی:۵.۰۰۰ مترمربع 

متراژ مشاعات:۴.۰۰۰ متر مربع 


سیستم هوشمند: اشنایدر 


عنوان: 
عضو گروه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی (سیستمهای جریان ضعیف . فشار ضعیف) 
ویژگی ها: 


فول هوشمند.دارای سالن اجتماعات . کلاب . سینما. ۱.۰۰۰ مترمربع فضای سبز 


نورپردازیهای خاص و ... 


پروژه کارخانه صنعتی طلوع فجر نرگس- شریف آباد شهرک صنعتی خوارزمی 
کارفرما: آقای مهندس انصاری 

مساحت: ۸.۰۰۰ مترمربع 

تعداد سوله ها: ۴ عدد 

طبقات اداری : ۵ طبقه 

کاربری: تولید و بسته بندی مواد غذایی 

عنوان: 

عضو گروه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی (سیستمهای جریان ضعیف . فشار ضعیف) 


پروژه برج اداری دیپلمات گلستان - بلوار آفریقا 
کارفرما:آقای مهندس اسدی - گروه دیپلمات 
مساحت: ۴۰۰۰۰ مترمربع 

تعداد طبقات: ٩‏ طبقه 


سیستم هوشمند: اشنا بدر 


عنوان: 
عضو گروه طراحی تاسیسات الکتریکی (سیستمهای جریان ضعیف . فشار ضعیف) 
ویژگی ها: 


فول هوشمند در بخش های روشنایی . پرده ها و... 


پروژه برج مسکونی نارسیس باغستان - زعفرانیه 

کارفر ما: آقای مهندس جعفری 

مساحت: ۷۰۵۰۰ مترمربع 

تعداد طبقات: ۱۳ طبقه 

متراژ مسکونی:۴.۰۵۰ مترمربع 

متراژ مشاعات:۲۰۰۰۰ متر مربع 

سیستم هوشمند: اشنایدر 

عنوان: 

طراح تاسیسات الکتریکی (سیستمهای جریان ضعیف . فشار ضعیف) 


پروژه برج اداری نارسیس محمودیه - محمودبه 
کارفرما: آقای مهندس جعفری 

مساحت:۳۲.۰۰۰۰ مترمربع 

تعداد طبقات: ۱۶ طبقه 

سیستم هوشمند: اشنایدر 


عنوان: 
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زاس ۲۱۳۰ طراح تاسیسات الکتریکی (سیستمهای جریان ضعیف . فشار ضعیف) 
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پروژه برج مسکونی نارسیس دهقان - زعفرانیه 

کارفرما: آقای مهندس جعفری 

مساحت: ۴۰۲۰۰ مترمربع 

تعداد طبقات: ۱۶ طبقه 

سیستم هوشمند: اشنایدر 

عنوان: 

طراح تاسیسات الکتریکی (سیستمهای جریان ضعیف . فشار ضعیف) 


0912-154-264 


0919-400-26-85 (® 


0919-400-26-85 4 
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